


السيسر. والجمع سياسرء ويقصد به فتحة في سقف المنزل مخصصة لخروج الدخان» 
كما يطلق الاسم على الفتحات التي توجد في فرن إحراق الفخار أو النورة والمعروف باسم 
الدوغة. في البحرين اللفظة تستخدم بصورة اساسية على الفتحات التي توجد في الدوغة»؛ أما في 
الأحساء والكويت فيقصد بها المدخنة أو فتحة لإخراج الدخان. 


السبسر والدوغة 
يطلق اسم الدوغة في البحرين على فرن خاص يتم فيه حرق حجارة كلسية معينة حتى 
ب لحري ا لحرن امورو انر يفون التكر ار ١‏ علي كي تك ادر إيساء 


3 خب الأواني الفخارية بعد تصنيعها لتصبح صلية, وتنتشر هذه الأفران» في البحرين» في 
تعاقة عالى؛ حيث أشتهر سكان هذه المنطقة» منذ القدم, بصناعة النورة والفخار. 





دوغة لحرق الفخار في عالي (10:روث8ا معدرمعخ ,1964 «18:3016) 


وتبنى الدوغة» في الغالب» من الحجر والطين» ويتم طلائها من الداخل بالطين. يتباين 
شكل وحجم الدوغة بحسب الغرض التي صممت له. إلا أنها في الغالب تبنى على شكل 
بيضاويء ويتراوح ارتفاعها ما بين 3 و 5 أمتار. أما من الداخل فيتم تقسيمها إلى طابقين يفصل 
بينهما حاجز مصنوع من الصفائح الطينية» ويوجد بهذا الحاجز ثقوب تسمى السياسرء ومفردها 


ويستخدم الطابق السفلي لوقود الحرقء وله فتحة جانبية» يزود عن طريقها وقود الحرق 
للفرن. وأما الطابق العلوي» فهو مفتوح من أعلى» وهو مخصص لوضع الأحجار أو قطع 
الفخار المطلوب حرقها. تشعل النار في الطابق السفلي وتتدفق ألسنتها للطابق العلوي عن 
طريق السيابر. .هذاء وتحتاج الدوعة للصياتة الدوريةة».وإعادة طلانها من الذاخل»خرضية ,على 


عدم تشقق الجدران بسبب الحرارة المرتفعة. 
السيسر والبادكير 


البادكير عبارة عن فتحة إدخال الهواء البارد للبيت لغرض التهوية» وقد يوجد فوق سطح 
البيت أو في الجدران الجانبية. هذاء وقد يلتبس على البعض الفرق ما بين السيسر والبادكير. 
على سبيل المثال» ذكر سعيد الوايل في كتابه "الأبواب والنقوش الخشبية التقليدية في عمارة 
المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية" أن السيسر في الأحساء هو نفسه والبادكير. غير أن 
السبيسر هو المدخنة» ففي مقال لعبد الله بن أحمد الشباط نشر في صحيفة "اليوم" بتاريخ "15 
يوليو 2009". جاء فيه أن السيسر في الأحساء هو "مدخنة لامتصاص الدخان الناتج عن 
احتراق الحطب في الموقد (المشب) الذي تعمل عليه القهوة"» ووصف الكاتب السيسر أنه 
عبارة عن "ثقب مربع الشكل في ذلك السطح المعلق (إي سطح المنزل) مساحته 5050 سم 
وعليه باب خشبي يتحرك إلى الاعلى وإلى الأسفل بواسطة خيطين أحدهما للفتح والآخر 


وصف السيسر في الكويت 


في الكوبت تلسمى النافدذة أو الفتحة الخاصة بإخراج الدخان من المنزل باسم السيسر. 
وكذلك تسمى سدماوه؛ جاء في الموسوعة الكويتية المختصرة لحمد السعيدان» في مادة سماوه: 


'لددماوه تسمية تطلق على نافذة في سقف المطبخ أو سقف الديوانية يخرج منها الدخان 
المتصاعد من الوجار وتسمى تلك النافذة سيسرء ولكي تتمتع باسم سماوه أو سيسر يجب ان 
يكون هناك غطاء لتلك النافذة لصد الأمطار وفيها بكرة من الحديد يمر فيها حبل يصل الى داخل 
الغرفة حيث يسهل فتح النافذة واغلاقها دون الصعود الى السطح, والسماوة تسمية دخلت من 
العراق حيث يسمونها هناك سماية. انظر «سيسر»" 


وجاء في مادة سيسر من الموسوعة ذاتها 


ثلاث مناصب ولذا سمي سيسرء لفظة فارسية» الرؤوس الثلاثة «سي سر»". 


وفي مقال نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 19 يناير 2017: تحت عنوان 
"السيسر: مدخنة التهوية في المطبخ الكويتي القديم", جاء فيه وصفا للسيسر: 


اجول. ذلك قال: الداحة في الثرات الكويتي .صناج الفذن في لقاء. مع .وكالة الانباء 
الكويتية» ان السيسر الذي يشيده «البناي» هو عبارة عن قوائم تبنى في المطبخ وترتفع الى 
السقف بارتفاع لا يتعدى المتر الواحد «نحو 60 سنتيمترا»» مكونة من أربع مندات «أعمدة» 
مبنية من صخر البحر وفي نهايتها فتحات أربع لخروج الهواء الساخن". 


كما "أوضح الباحث المذن أن «السيسر» مهمته الاساسية تتركز في تكوين مسار محدد 
لخروج الهواء الساخن والسنون «الدخان»» والهواء الحار من المطبخ الى الفضاء»ءمشيرا الى 
أن فوهة «السيسر» تغطى ب «الطربوش» وهو غطاء صغير مصنوع اما من التنك «المعدن» 
أو الباسجيل «الخشب». واضاف ان شكل الغطاء اما ان يكون هرميا أو مسطحاء حيث يتم 


الشست هذه التطمة عن كاذل صخرة كبيرة توضع عليها وكان الغرض من تغطية قمة «السيسر» 
هو منع تدفق مياه الأمطار الى داخل المطبخ". 


الخلاصة 
السبيسر من الألفاظ القديمة التي يقصد بها فتحة لإخراج الدخان» قد توجد في الأفران 


المتخصصة لحرق الفخار أو النورة أو قد توجد في أسقف المنازل. هذا ولا نعلم أمصل هذه 
اللفظة. 


